PCB–12 


(FOIL SIDE) 


IC101 
H4 


IC103 
G4 


IC107 
H4 


IC151 
D4 


IC152 
C4 


IC156 
C4 


IC204 
B4 


IC205 
A4 


IC252 
I3 


IC254 
J3 


IC255 
H4 


IC256 
H4 


IC257 
I4 


IC258 
I4 


IC301 
H3 


IC302 
H3 


IC309 
I2 


IC351 
I2 


IC352 
I2 


IC353 
H3 


IC401 
H2 


IC406 
E1 


IC407 
E1 


IC419 
H3 


IC459 
F2 


IC460 
F2 


IC501 
H3 


IC502 
H3 


IC503 
G3 


IC557 
F3 


IC560 
F2 


IC561 
F2 


IC562 
F3 


IC651 
D2 


IC652 
D3 


IC653 
D3 


IC661 
B3 


IC701 
D1 


IC702 
D2 


IC703 
C2 


IC713 
A2 


IC751 
D1 


IC752 
D1 


IC753 
C1 


IC801 
A3 


IC803 
B3 


IC853 
B4 


IC857 
B5 


IC858 
A5 


IC901 
G4 


IC951 
D4 


IC957 
D3 


Q251 
I4 


Q252 
I3 


Q253 
I4 


Q301 
I3 


Q302 
I3 


Q303 
I3 


Q351 
I2 


Q352 
H2 


Q401 
G2 


Q402 
G2 


Q451 
H1 


Q452 
H1 


Q453 
G1 


Q454 
G1 


Q457 
G1 


Q459 
G1 


Q460 
F1 


Q461 
F1 


Q462 
F1 


Q463 
G1 


Q464 
F1 


Q465 
F1 


Q467 
F1 


Q551 
G3 


Q552 
G3 


Q553 
G3 


Q554 
G3 


Q606 
D2 


Q607 
D1 


Q608 
D2 


Q651 
C3 


Q652 
C3 


REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 


Q653 
C2 


Q654 
C2 


Q655 
C2 


Q656 
C2 


Q657 
C3 


Q701 
C2 


Q702 
B2 


Q703 
B2 


Q704 
C2 


Q705 
B2 


Q706 
C2 


Q751 
C1 


Q752 
B1 


Q753 
B1 


Q754 
C1 


Q755 
C1 


Q756 
C1 


Q951 
E4 


Q952 
E4 


Q953 
E4 


Q954 
E3 


Q955 
E4 


Q956 
E4 


Q957 
E4 


QR151 
C4 


QR501 
H4 


(FOIL SIDE) 


PCB–13 


IC102 
H4 


IC110 
G4 


IC153 
D4 


IC164 
C4 


IC165 
C4 


IC201 
B4 


IC202 
B4 


IC203 
B4 


IC210 
A4 


IC251 
H3 


IC259 
H4 


IC303 
I3 


IC304 
J3 


IC308 
J2 


IC354 
I2 


IC355 
I1 


IC356 
I2 


IC357 
I1 


IC358 
H1 


IC359 
I1 


IC402 
H2 


IC403 
H2 


IC404 
H2 


IC410 
F2 


IC414 
F2 


IC418 
F2 


IC423 
G2 


IC428 
H2 


IC451 
H1 


IC452 
H1 


IC453 
H1 


IC455 
F1 


IC456 
F1 


IC504 
G3 


IC507 
H3 


IC51 
I4 


IC52 
I4 


IC53 
I5 


IC54 
H4 


IC551 
G3 


IC552 
G2 


IC554 
F3 


IC567 
G3 


IC655 
C2 


IC656 
C3 


IC660 
B3 


IC705 
B2 


IC706 
A2 


IC710 
A2 


IC711 
A2 


IC712 
C1 


IC755 
C1 


IC756 
B1 


IC760 
A1 


IC761 
A1 


IC762 
C1 


IC802 
B3 


IC854 
B4 


IC855 
A4 


IC856 
A3 


IC902 
G4 


IC903 
G4 


IC952 
F4 


IC953 
F4 


IC954 
E4 


IC955 
E4 


IC956 
E4 


IC958 
E3 


IC959 
D3 


P1 
G5 


P2 
D5 


Q455 
G1 


Q456 
G1 


Q458 
F1 


Q466 
E1 


Q601 
E2 


Q602 
E1 


Q603 
E2 


TG1 
B2 


TG2 
H1 


TG3 
C3 


TG4 
D4 


TG5 
D1 


TG6 
F4 


TP301 
I2 


TP401 
F2 


TP402 
G2 


TP403 
G2 


TP405 
G2 


TP451 
H1 


TP551 
F3 


TP552 
F2 


TP553 
E2 


TP651 
C3 


TP701 
A2 


TP751 
B1 


TP951 
F4 


TP952 
D4 


VR251 
I3 


VR301 
I2 


VR351 
I1 


VR352 
I1 


VR353 
H1 


VR354 
H1 


VR406 
H1 


VR407 
H2 


VR408 
H1 


VR409 
G2 


VR410 
G2 


VR459 
G1 


VR460 
G1 


VR461 
F1 


VR462 
F1 


VR463 
G1 


VR464 
F1 


VR465 
F1 


VR466 
E1 


VR551 
E2 


VR552 
F2 


VR651 
C3 


REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REC 
LOC 


(COMPONENT SIDE) 


TP751 


TP701 


TG1 


TP651 


TG3 


TG5 


TP952 TG4 


TG6 


TP301 


TG2 


TP405 


TP402 


TP403 


TP451 


TP951 


VR752 
PR LEV 
VR753 
PR OFS 


VR703 
PB OFS 


VR702 
PB LEV 


VR701 
PB TIM 


VR751 
PR TIM 


VR251 
SITE LEV 


VR301 
SITE OFS 


VR407 
SCH SITE 
VR409 
AXD 


VR551 
SYNC φ 


VR552 
PLL POS 


VR466 
YC PR LEV 


VR465 
YC PR TIM 


VR464 


SITE PR LEV 


VR463 
SITE PR TIM 


VR462 
PB LEV 


VR461 
YC PB TIM 


VR460 
SITE PB LEV 


VR459 
SITE PB TIM 


TP401 


TP551 


TP552 


TP553 


VR952 
D LEV 


VR951 
SYNC LEV 


VR651 
Y LEV 


VR652 
Y OFS 


VR354 


VR406 
SCH YC 


VR408 
RSTH SITE 


VR410 
RSTH YC 
VR353 
4P C LEV 


4P L LEV 


VR352 
SITE Y LEV 


VR351 
SITE LEV 
VR652 
C2 


VR701 
B2 


VR702 
A2 


VR703 
A2 


VR751 
B1 


VR752 
B1 


VR753 
A1 


VR951 
E3 


VR952 
E3 


X401 
G2 


X901 
G4 


(COMPONENT SIDE) 


